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Manuel de montage, 
□'utilisation & de maintenance 

Usine: Port 
Localisation: Jorf Lasfar 

Commande client No.: CPG-4396/4397D 10 

Contrat FLS No.: 2.2068 
Annee de conception: 2012 

Equipement: Convoyeurs, chargeurs et dechargeurs de 

navires 
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Commande FLSmidth No. 2.2068 


Quai No. 1: 

Equipement: Convoyeurs, chargeurs de navires 


OCP No. 

Description 

Remarque 

219AC01 

Compresseur 
GA7-7,5FF/270HAV 

Dans la gallerie 
400 V - 50 Hz 

P3AC01 

Compresseur 
GA5-7 f 5FF/270HAV 

660 V - 50 Hz 

P3AC02 

Compresseur 
GA5-7,5FF/270HAV 

660 V - 50 Hz 

P4AC01 

Compresseur 
GA5-7,5FF/270HAV 

660 V - 50 Hz 

P4AC02 

Compresseur 
GA5-7,5FF/270HAV 

660 V - 50 Hz 

Quai No. 2: 

Equipement: Convoyeurs, chargeurs de navires 

OCP No. 

Description 

Remarque 

218BC01 

Compresseur 
GX4C-10P 

Dans la gallerie 
400 V - 50 Hz 

P2Bis01BC01 

Compresseur 
GX4C-10P 

660 V - 50 Hz 

P2Bis01BC02 

Compresseur 
GX4C-10P 

660 V - 50 Hz 

P2Bis02BC01 

Compresseur 
GX4C-10P 

660 V - 50 Hz 

P2Bis02BC02 

Compresseur 
GX4C-10P 

660 V - 50 Hz 
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Commande FLSmidth No. 2.2068 Rev.O 

Quai No. 4: 

Equipement: Convoyeurs, dechargeurs de navires 


OCP No. 

Description 

Remarque 

062FC01 

Compresseur 
oAD~/ / Drr/ z/unAv 

Dans la tour D1-D2 

400 V - 50 HZ 

P4Bis01DC01 

Compresseur 
GA11-7,5FF/270HAV 

500 V - 50 Hz 

P4Bis02DC01 

Compresseur 
GA11-7 # 5FF/270HAV 

500 V - 50 Hz 

P401FC01 

Compresseur 
GA5-7 # 5FF/270HAV 

500 V - 50 Hz 

P402FC01 

Compresseur 
GA5-7,5FF/270HAV 

500 V - 50 Hz 


Les compresseurs GA5/7/11 sont equipes de: 

• Purge automatique de condensat EWD. 

• Filtre a particules, liquides et aerosols a coalescence DD/PD. 

• Commande par afficheur MKV Graphic 

Tous les compresseurs sont equipes d'un separateur d'huile OSC35. 

Cette documentation inclut les documents suivant (Anglais & Frangais): 

• Plans 

• Instructions de montage, d'utilisation et d'entretien 

• Catalogue de pieces de rechange 

• Declaration CE de conformite 


FLSmidth Wadgassen GmbH 



Karl-Koch-Stra8e 1 • D-66787 Wadgassen • Germany 
P.O. Box 160 • D-66781 Wadgassen ■ Germany 


QQSmiDTH 

Tel +49 6834 470 0 • Fax +49 6834 470 339 


www.flsmidth.com 




